型 式 

R-S27CMV 

種 類 

:令凍；令蔵庫 

定格内容積 

265 L 

冷蔵室 

146 L 

野菜室 

54 L 〈 29 L ) 

:令凍室 

65 L 〈 40 L > 

外形寸法 

幅 540 mmx 奥行 625 mm ( A ンドル含まず） x 高さ1 ,495 mm 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50/60 HZ 共用 

電動機の定格 
消費電力 

89 W 

電熱装置の定 
格消費電力 

140 W 痛取り時） 

年 間 

消費電力量 

を蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

57 kq 


部品 


:令蔵 


うすいん棚 .] ポケット（上段）…] 

高さかわるん棚…]ポケット（中段）…] 
于ルドクース……1ジャンボダブルポケット…] 
卵ケース . ] 給水タンク .] 

野菜ケース . 1スライド小物ケース…] 


、A 、ホ 
/下 /巧 


スライドケース…] 
アイススコップ…] 


下段ケース’ 


♦「定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づさ、庫内部品のうちをやす機能に影響がなく、工具無しにはずせる棚や 
ケース等を、はずした状態で算出したちのです。「定格内容積」には、「食品収納スぺース」と「を気循環スぺース」をさみます。 
•< 〉内は、「食品収納スぺースの目劫です。引さ出し式巧蔵室媽菜室、冷ま室）の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納ス 

ぺースの目巧」を表示しています。 

♦霜取りは]曰]〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 

♦この製品は曰本国巧ま庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用でさません。またアフターサービスもでさません。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■年間消費電力量は 、 JIS C 9801に006年版）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。 
■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等により変動する場合があります。 



」I S C 9 8 0 1 ( 2 0 日 6 年版）消費電力量測定方法 

種 類 

:令:東冷蔵庫 

冷蔵庫 

巧ま庫 

「スリースター」 r つ才ースター」機種 

庫 巧； 皿 度 

ホ凍室 

:令蔵室 

巧蔵室 

巧凍室 

一] 8 てが下 

4 てが下 

4 てが下 

- 18 てが下 

扉開閉回数 

8 回/曰 

3 日回/曰 

3 5 回/曰 

8 回/曰 

周囲；品度 

3 0 て及び] 5 で 

周囲湿度 

3 0 で測定時： 7 0 ± 5 % 

] 曰で測定時：曰 5 ± 5 % 

消費電力量 
の表示 

」に年間消費電力量 （kWh /年） 

调囲温度 30 て測赶こよる]日当りの消費電力量 180 日分と同囲温度巧で測赶こよる]日当りの消費電力量 185 日分のを計) 


愛情点検 


の 


•長年ご使巧の冷蔵庫の点検を！ 

N 

こんな症状は 
ありませんか 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源コードに深い傷や変形がある。 

•焦げ臭いにおいがずる。 > 

•冷蔵庫ホ面にいつち水がたまっている 。 P 
•ピリピリと電気を感じる。 r 

• その他の異常や故障がある。 

な(障や事故巧止のため、コンセントから 
^ 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 

> 点検 • 修理をご相談ください。費巧など 

詳しいことは販売店にご相談ください。 

J 


廃棄時にごを意願いまず 


家電 IJ サイクル法では、お客様がご使用済みのを蔵庫またはをま庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金、再商品化等料金 
( I 」サイクル料金）をお支払いいただき、対ま品を販売店や市町协こ適正に引き渡すことが求められています。 


お客様；><モ 


購入年月日-購入店名を 
記入してください。サー 
ビスを依頼ごれると さに 
便利です。 


ご％ 


お買い上げ曰 

年月 曰 

型式 

N 

購入店名 

V 

電話 （ ） , 


#日立アプライアンス株式会社 

干 1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-1 2 電話 (03) 3502*2111 


R-S27CMV @ 


使いはじめ 

使いはじめ 
設置のしかた 


ご使用方法 

特長と食品の貞宁蔵場所 

温度調節•操作パネル 

冷蔵室 

野菜室 

冷凍室 

自動製氷機の使いかた 


ご注意と点検 

冷凍室の性能/こんなときには 
お困りのとさは 
移動•運搬のしかた 
保証とア フターサー ビス/ 
お客様ご相談窓口 
仕様/;令蔵庫の消費電力量について 


图 


曰本国内家庭用 

Use only in Japan 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷凍冷蔵庫 

L 家庭巧」 


もくじ 

安全のため 

2安全上のご注意 


16 

17 

18 


お手入れ 

給水タンクのお手入れ 
お手入れのしかた 
部品のはずしかた•取り付けかた 


取扱説巧書 



型式 R-S27CMV 


このたびは日立をま;令蔵庫をお買い上げいたださ、まことに 
ありがとうごブいました。 

この冷ま冷蔵庫は 家庭用 です。業務用や食品収納し乂外の目的 
にはご使用にならないでください。 

この取扱説日月書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してくだ 
さい。 



ご購入後、初めてお使いになるときは、 
冷えるまで約4時間から24時間が上 
かかることがあります。[- »P.5] 

収納でさる食品の高さを巧り、食品は 
すき間をあけて収納してください。 
C-»P.5,1 0,1 1,12,13] 


保証書別添付 


{女全のため 


使いはじめ 


ご使用方法 


お手入れ ごを意と点検 


5 6 890234 

1111 


0 12 3 4 
2 2 2 2 2 
























































































お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明し 
ています。また、本ス中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いくださし、。 


■ここに示したを記事項は 

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

N 

「死 t または重傷を負うこと 
力巧!定立れる」内容です。 

A 注意 

V 

「傷害を負うことが想定ごれ 
るか、または物的損害の発生 
力巧!定される」内容です。 

ノ 


' 絵表示の例 

A 

「警告や注意を促す」内容のものです。 

0 

してはいけない「禁止 J 内容のものです。 

〇 

実行していただく「指示」内容のものです。 



■水のかかるところには設置 
しない。 


0 


I— 


絶縁が悪くなり、漏電の原因になり 
ます。 


■湿気の多い場所 • 7 K 気のある場所 
に設置ずると舌はアース（接地） • 
漏電遮断器を取り付ける 


〇 



づユ巧綺ねじ 


も如章や漏電のときに感電するおそれ 
があります。アース-漏電遮断器の取 
り付けは販売店にご相談ください。 

(にす7 ページ） 


■地震に備えて転倒防止処置を 
ずる 


〇 


す 


立 


ざ 


転倒し、けがの原因になります。 
(CZ 6ぺージ） 


電源や電源プラグ•コードは 


■コンセントや配線器具の定格を超える使いちや 
交流 100 V が外での使用はしない 

他の器具と併用すると、分岐 
コンセントが異常発熱して発 
火する原因になります。 
♦定格] 5 A じ Lh のコンセント 
を単独で使用してくだごい。 
• タコ足配線、延長コードは 
使用しないでくだごい。 



■電源プラグのほこりは定期的に取る 


電源プラグにほこりなどがたま 
ると、湿気などで絶縁不良とな 
り、火災の原因になります。 

•電源プラグをほさ、乾いた布 
でふいてください。 



■電源コード • 電源プラグを破損するようなことはしない 

, 傷付けたり、加工したり、熱器具におづけたり、無理に曲げたり、ねじったり、’ 
、引っ張ったり、重い t のを載せたり、を蔵庫で巧しつけたり、まねたりしない。, 


傷んだまま使用すると、感電- 
ショート•火災の原因になります。 

• 電源コードや電源プラグの修理 
は販売店にご相談ください。 



■電源プラグはコードが下向さになるようにし 
根元まで確実に差し込む 

逆に差し込むとコードに無理がか 
かり、 シヨート- 過熱し、感電•発 
火の原因になります。 

A 差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 



■めれた手で電源プラグの巧き 
差しはしない 





感電の原因になります。 


■冷蔵庫のお手入れの際は必ず 
電源プラグを抜くク 


〇 



感電やけがをすること 
があります。 （じす17 ぺージ） 

• 必ずプラグを持って抜いてください。 


■電源コードは;令蔵庫背面の機 
械部内に配線させない 


Q 



電源コードの傷付さ • 過熱 • 火災の 
原因になります。 



冷媒について (可燃巧ガスを使用していまずので、巧のことにごを意ください。） 


■冷蔵庫本体にねじ等の鋭利なもので;令媒配管を 
傷付けない 






可燃性のを媒を使用しているため、漏れると発火-爆発の 
原因となります。 


■:令媒配管を傷付けたときは冷蔵庫から離れ 
火気や電気製品の使用を避ける 


〇 



傷付けたとさは窓を開けて換気し、販売店または修理 
受付窓口〇] 20-31 21 -68 にご連絡ください。 


■冷蔵庫の周囲はずさ間をあけて 
設置ずる（に F 6,7 ぺージ） 


〇 



■庫内では電気製品を使用しない 


S) 



を媒が漏れた場合に滞留し、発火’ 
爆発の原因になります。 

—ふだんご巧用のとさ 

■冷蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


を媒が漏れると、接点の火花により 
発火. 爆発の原因となります。 


■廃棄処分するとさは販売店や 
市町村に引さミ度ず 


〇 



を媒が漏れると発火•爆発の原因と 
なります。 


S) 


こぼれた水で電気部品の絶緑が悪 
くなり漏電し、火災 • 感電の原因に 
なります。 


■:令蔵庫の上にちのを置かない 


Q 



扉の開閉などで落下し、けがをする 
ことがあります。 


■薬品や学術試料を保をしない 


0 



厳しい管理の必要なものは、ま庭用 
冷蔵庫で保をできません。 


■引火しやずいちのは入れない 






科 

園 


鐘 


ベンジン-エーテル - L P ガス•シ 
ンナー-接着剤などは引火爆発す 
る危険があります。 


■可燃性スプレーを近くで使わ 
ない 

L ' 

接だ 





ドアスイッチなどの電気接点の火 
花で引火する危険があります。 


■本体や庫内に水をかけない 





■扉にぶら下がったり引き出し 
扉に乗ったりしない 





倒れたり、手をはさんだりして、け 
がをすることがあります。 


■ 自動製氷機の機械部には手を 
触れない 





製氷皿が回転したとさ、けがをする 
ことがあります。 


電気絶縁がほ下し、感電 • 火災の原 
因になります。 

廃棄サるとき 

■リサイクルのとさなど保管時の 
幼児閉じ込みが懸念される場合 
はドアパッキングをはずず 


〇 



幼児が開じこめられると危険です。 

• ドアパッキングは引っ張るとはずれます。 


安全上のご注意安全のため 



























































































































































































もしものとき 

■製品の異常や故障のとさは 
電源プラグを巧き運転を 
中止ずる 

〇 

^感電やけがをすることがあります。 



A 警告 


■分解•修理•改造は絶対にし 
ない r 1 — ~ 

0 R 擊 

発火したり、異甫動作してけがをす 
ることがあります。 

• 分稱-修理が必要なとさは、販売 
店へご相談ください。 


■可燃性ガスカ編れているとさ 
は冷蔵庫に細れず窓を開けて 



ドアスイツチなどの、電気接点の 
火おで引火爆発し、火災や、やけ 
どの原因になります。 


A ミち意 


—ふだんご巧用のとさ 

■ジャンボダブルポケット前列 
には底まで入らないビン類 
は入れない 


S) 



大さなビン類などを無理に入れると、 
扉開閉時に落下し、けがをすること 
があります。 


■食品は棚より前に出さない 



ビン類などが引つ掛かつて落下し、 
けがをすることがあります。 


■冷凍室にビン類を入れない 

へ 

0 

中身がまって割れ、けがをすること 
があります。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 

清掃するとき、底面に手を入れると 
鉄板で手を切ることがあります。 


■におったり変色した食品は 
食べない 


0 



腐敗により、病気の原因になること 
があります。 


■冷凍室の食品や容器をめれた 



ま傷になることがあります。 
(特に金属製のもの） 


■2 つが上の扉を開くときや 
他の人が冷蔵庫に触れている 
ときは扉で指をはさまない 
か確かめる 


扉と扉のすきまに指をはさみ、けが 
をすることがあります。 



■引き出し式の扉を閉めるとさは 
上面を持たない 




む 


扉の上面を持つて閉めると、指をはさ 
んでけがをすることがあります。 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときは冷蔵庫に足を近づけ 
ずざない 





扉を引き出したとき、足の甲などに 
当たり、けがをすることがあります。 


—巧動•運搬のとき 

■冷蔵庫背面の機械部に手を入■傷付舌やずい巧の上では冷蔵庫 
れたり圧縮機に触れない 下部の移動車輪は使用しない 



高温ですので、やけどやけがの原因 I こなりま 
す。特に幼児が手を軸れないよう I こ、設置場 
所や設置ち向 I こ';主意してください。 



移動車輪により床材を傷付けることが 
あります。 


• 傷付きやすい床では保護用の板など 
を敷いてください。 


■運搬ずるとさは 
運搬用取っ手を 
持つ 


〇 



取っ手な外を持つと手がすべってけがを 
することがあります。（に沪 22 ぺージ) 


• を全上、2人は上で運搬してください。 
•イラストのように、扉を上にして運搬してください。 
♦取っ手をクレーン等で吊らないでください。 


使過助晒 


* 冷蔵庫は、 r 食品の鮮度をよくするもの J ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけるもの J 
です。取扱説明書に従つて正しく使用し、適切な食品管理を,こ、がけてください。 


はじめに 


上手な食品 
の入れかた 


/庫内を清掃ずる 

しめらせた柔らかい布で 
清掃する。 


♦冷蔵室扉ポケット付近に 
ルさな巧が空いています 
が製造上必要なものであ 
り、異常ではありません。 


冷. 






製氷皿と給水路のおテラじを 
ずる 


給水タンクに水を入れ、 
「製氷おそうじ」をする。 

(にす15ページ） 



ク 


専用コンセントに接続ずる 


庫内が冷えて 

IIIbajIh だ編基転 

た格1 5 AU 上を開始しまず。 


こ1^/- 


設置後ずぐに専用コンセント 
I こ接続できます。 


夕 


庫内が十分冷えてから食品を 
入れる 


を蔵庫の周囲の温度や、食品の収納状態 
によつて庫内が十分をえるまでに約4 
時間から長いときには24時間が上か 
かることがあります。 


ずさ間をあける 

詰め過ざると、冷気の流れ 
が悪くなります。 



冷気の吹き出し口を 
ふさがない 

:令気の流れが悪くなります。 
また、食品がまることがあり 
ます。特に吿飲料を奥に入れ 
ると破裂することがあります 
ので、十分注意してください。 

レ 



食品は清潔に 

食品には、意外に多くの巧 
れが付いています。 



密閉して 

ラップや密閉容器を利用 
すれば、乾燥やにおい移り 
を防げます。 



食品は冷ましてから 

温かい食品を入れると、庫内 
の温度が上がり、電気代のム 
ダになりますので、をまして 
から入れることをおすすめし 
ます。 



新たな食品を重ねない 

冷えていた食品の温度が上が 
ります。 




んなときには ほいはじめ 


/ 

庫内がにおう 

\ 

庫内にプラスチック部品を多く使用しているためですが、十分にホえるにしたがって 
においは徐々に少なくなります。念のため、部屋の風通しをよくしてください。 

扉を開けると 
きしむ音がする 

扉を開けると庫内温度の変化により部品がきしみ、ピシッと音がします。また、扉が 
閉まっていても同様の音がすることがありますが、異常ではありません。 

) 


安全上のごを意まを のため使いはじめ 使いはじめ 





















































































































































本冷蔵庫は屋内で使巧してください。 


万一の地震にそなえて 

•「冷蔵庫用地震転倒防止ベルト」を2個ご使用いただき、丈夫な 
壁や柱に固定していただくことをおずずがしまず。 

参別売部品:「;令蔵庫用地震転倒防止ベルト」馆 P 品番号 R -826 CV 300:1本入り） 
詳しくは販売店にご相談ください。 

周囲に十分な放熱スペースをあける 

最低左ち 2 cm が上、上部1 Gem が上 

• ホ蔵庫は食品を;をやずため、周旧から熱を逃がしていまず。 

効率良く;令やすために、周旧に十分なすき間をあけて < だ 
さい。 また、 万一;令媒が漏れた場合、滞留し発火 • 爆発の原 
因にもなりますので、最低でも左ち 2 cm な上、上部] 0 cm 
な上（を蔵庫の天井面から）のずき間をあけてください。 

• 本体側面中央では、表示寸法より若干大きめになっていま 
すので、放熱効率のためにも設置寸法は余裕をもってご準 
備ください。 

• 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、 壁の材質 

によって変色する恐れがあるとき （圧縮機周辺の空気が 
ほこりを伴って上昇するたゆ）は、壁から離してください。 

• ホ蔵庫の上に、ものを置かないでくだ立い。 

熱気*直射日光の当たらないところ 

• 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎまず。 

• 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなりまず。 

湿気が少なく、風通しのよいところ 

• さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。 

※硫化ガス噴出の温泉地区等に設置する場合は、配管の 
防さび処理が必要となる場合がありますので、あらかじ 
め販売店にご相談くだ立い。また、ガス害による故障は 
保証の対象外となります。 

床が丈夫で水平なところ 

•次のような場所では、厚さ 1 cm 程度の丈夫な板を敷いてください。 
•冷蔵庫底面の熱により変をずる恐れのある、じゅうたん•畳- 
つ □—リング.塩化ビニール製の床材など。 

(夏場には、床面が 50 〜 60 てになることがありまず。） 

-冷蔵庫本体が傾くことのある、柔らかい床•弱い床など。 



、(苗 




上 

5とち) 


万-の感電防止のために7-スをもずずめしまず 

参湿気の多い場所 • 水気のある場所に設置するとき 
はアース-漏電遮断器の取り付けを販売店にご相 
談ください。 

♦別売品： 「アース 線に. 5 m )」 

はに品番号 NW -60 R 6 052) 


アース取り付けねじ 



専用コンセント 
'交流 10 OV 、 
、定格 15 AJi (上, 


アース 端子 

アース 線 
(銅線直径 1.6 mm ) 


アース線を接続してはならないところ 

♦水道管（感電の危険） 

♦ガス管（爆発の危険） 

♦電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険） 



冷蔵庫背面下部の機械室パイプには、端面処埋 
のためにシー) レ材が貼り付けてあります。けが 
をする要因となりますので、このシール材は剔 
がごないでくださし、。 




固定のしかた 


必ず調節脚をホにつけ、水平に固定してください C 
扉下がり-騒音 • 振動を防止します。 

1 脚カバーの両端を持って手 
前に強く引いてはずす。 

2 調節脚（左も）を矢印の方向 
に回して下げ、;令蔵庫を固定 
する。 


左ちの調節脚を、巧蔵室扉が 
平行になるよう調整する。 


4 


冷凍室扉を少し開けたが態 
で脚カバーのツ_><部（左ち） 
を冷蔵庫本体の取り付け巧 
に差し込み、取り付ける。 



扉の平行調整は 


>左側が下がっている場合 


闆節脚も 1 


園節脚巧を矢印の方向に 


>ち側が下がっている場合 


Hi 節脚左 I 


鬧節脚巧 を矢印の方向に 
回して調整してください。 


回して調整してくだごい。 

♦調節脚を回す量ま、扉段差 1 mm につき1回転を目まにしてください。 
♦冷蔵庫本体がホになじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度の 
曰数 （ 1〜5曰）がかかる場合があります。 

• テれでも傾きが直らないときは、別売品：「扉調整プレート」 

ほ P 品ま号 R - Y 6000 50 0) をお使いください。 



■ 冷媒回路(配管）を傷付けない 

可燃性のを媒を使用しているため、漏れると発火 • 爆発の原因となります。 

■ 冷蔵庫の周囲はずさ間を空けて設置ずる 

を媒が漏れた場合、滞留し発火 • 爆発の原因となります。 


お願い 

^ 冷蔵庫の設置状況により、電話機•インターホン-ラジオ•テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたりすることが 
あります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、冷蔵庫をアース娘地） 
することをおすすめしまず。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。 


mm 





こ ！ 

側を 

た置 

やる設 

代、心な 

気さを 

電お安 

なを< 

ダ音し 
ム騒正 


設置のしかた使いはじめ 

















































































































































































































糕長爸食品@貯蔵場戸斤 


•，訝 1(' 約1〜 6° C ) 

(に尹11ページ） 


冷蔵室让•中献 


(にす10ページ) 


(にす10ページ) 


温度調節ダイヤル 


断〜 6 t ) 


ポケット（中段) 


(に F 11ページ) 



自動製氷機用。を水つィルター付さ 
(に沪14ページ） 


野菜室 


【 C 約卜6。り 


野菜やくだものなど 
(に家12ページ） 


自動製氷機 


(じす14,15ページ) 


奥のポケツトには、2 L のぺツトボトル 
など大ボトル類 

手前のポケツトには、中ルボトル類 


急速;令凍コーナー 


(に尹13ぺージ） 


[|- 20 - 18 t) 


アイスクリームや;令凍食品など 

(CF 13ページ） 


ナノチタンで除菌カアップ 

ナノチタン除国 

優れた除菌効果を発揮ずる酸化チタン 


•温度は、周囲温度30で、各室温度調節を 
「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、 
を定したときの目をです。 


ドア アラーム 


ドアの開放状態が1分 ULh になると、下表のようにアラームが鳴り、 
ドアが開いていることをお知らせします。 


扉の開放時間 

アラー ム音 

1 分後 

ピーッピーッピーッ 

2 分後 

ピーッピーッピーッピーッピーッ 

3 分後し乂降 

連続で鳴り続けまず。 


ドアアラーム機能は、ホ蔵室、をま室についています。 
俄菜室には対応していません） 


E 1 


旬 

ドアアラーム入/切 

ドアアラームとるボタンの操作音を鳴らないようにする 
ことがでさます。 

货 () アラームを鳴らないよラにするには 

<》) 巧びアラームを鳴るよラにするには 


f 急速をまボタンを"ピ、巧急速冷まボタンを巧し 
#ピッ"と鳴るまで‘‘約ランプを消•す。 

3秒"巧しつづける。 



ランプ点灯 




ランプ消灯 


f 急速をまボタンを"ピ急速冷まボタンを巧し 
#ピッ"と鳴るまで‘‘約ランプを消•す。 

3巧"巧しつづける。 

出荷時はアラームが鳴る状態に設定されています。 

電源プラグをあき差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る 
状態に戻りまず。 

「急ま;令凍」運転中にアラームの入/切操作をすると「急ま;令凍」 
はち军除立れます。 

「製氷おそうじ」中のアラーム音は鳴らないようにずることはでき 
ません。 


ぉ願ぃ 冷蔵室、うるおいチルドルーム、野菜室の食品が凍結ずる場合 

参;令蔵室ダイヤルを"弱"にしてくだごい。 

• 冷蔵室ダイヤルが"強"のときは、"中"に戻してくだごい。特に"強"設定時には食品や給水タンクの水が凍結しやす 
<なります。 

• 冬など、周囲温度が已°ひ乂下のときは、るダイヤルを"弱"にすると、凍りにくくなります。 

• 野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入 
れてください。（野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。） 



冷蔵室•冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。 

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてくだごい。 



強 

"中’’より約化低くなります。 

中 

約]〜6で 

弱 

"中’’より約2°捕〈なります。 



強 

"中’’より約2て低くなります。 

中 

約—20〜 — ]8で 

弱 

"中’’より約2て高くなります。 


ダイヤルを"強"または"弱"にしますと、うるおいチルドルームの 
温度もそれに応じて低めまたは高めになります。 

•ポケットは上表の温度より若干高めになります。 

•夏場の特に暑い時期に扉開閉をひんぱんに行うと、アイスクリーム 
が柔らかくなることがありまず。その場合は;ちま室ダイヤルを"強" 
でお使い < だ立い。 


v»y 

運拉 


操作パネルの r 襲氷ランプ J が点滅している 


故障をお知らせしていまず。 

• 「製氷ランカが点滅しているときは、自動製氷機 • 温度制御または霜取り装置など 
に異常がある ことを お知らせしています。お買い上げの販売店にご相談ください。 
♦ただし、下表の点滅パターンは、古如章な外でも表示する場合があります。ご相談の前 
に、下表の内容をご確認ください。点滅が消えれば正常です。 


r 点滅バタ-ン 

考えられる原因 

ご確認いただきたいこと ^ 

3回点滅 

♦製氷皿やお氷量検知レバーに、食品な 
どが当たっている可能性がありまず。 

♦貝子氷コーナーを空にして、「製氷おそうじ」 

を実施して<ださい。 （ にす15ぺージ） 

3秒間点机卖 

1回点滅 

♦冷凍室扉が、食品などに当たって半開 
きになっている可能性がありまず。 

•冷凍室扉がきちんと閉まることを確認し、 
冷凍室内が十分冷えるまでお待ちください。 

3秒間点な後 
し 2回点滅 

•冷蔵室が、食品などに当たって半開き 
になっている可能性がありまず。 

•を蔵室扉がきちんと閉まることを確認し、 
:令蔵室巧が十分をえるまでお待ちください。^ 


運転 


おそうじ中 



製氷ランプ 


製氷おそラじランプ 


急速をまランプ 


急速綿 


急速欄 


急速冷凍ボタン 

_ Cfii ^ i 3 ぺ-ジ) 


急速滿ま 


C 

おそうじは 
5 秒巧し 


製氷ボタン 

(应15ぺージ) 


製が 


製が 


度調節て操 TT パネ。！; 


特長と食品のお蔵場所 


温度調節•操作パネル 


S 


ご使用方法 































































































































































































冷気吹き出し □ 



ランプ カバー 


LED ライト 


(ランプ カバー 内) 


うずいん糊(上段)/高さかわるん細(中段)/固を棚(下段) 


高さかわるん棚は食品の高さや使い方に合わせて 

調節でさます。 

♦棚の奥を少し持ち上げ、 

手前に引き出すと取り出 
せます。 

♦お好みの位置に合わせ、 

棚を奥面に当たるまで押 
し达んで下さい。 

♦うすいん棚、高さかわるん棚、固定棚には] 3kg 
し乂上のものを載せないでください。棚が変形した 
り、割れたりすることがあります。 

V_ J 


給水タンク 


(が14 ページ) 


うるおいチルド ルーム 


チルド チーズやヨーグルトなどの食品のおいしごや鮮度を保つ、約1で付近の温度帯です。 

お願い 

拳チルドケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行なってください。取っ手部な外に手をかけて斤なうと、 
指をはさんでけがをすることがあります。 



♦冷蔵室扉を閉めるとさは、チルドケースを巧し込んだ状態で閉めてください。チルドケースを引さ出した状態 
で扉を閉めると、チルドケースや食品を破損することがあります。 

参チルドケースには 3. 0 kg L 乂上のものを入れないでください。割れることがあります。 

♦チルドケースと上の棚との間は] cm 程度のすさ間が空きます。これは低温を維持するために必要なすき間で、 
異常ではありません。 

< _ > 


〇〇 




冷蔵室温度センサ 


♦卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れる 
ことがでさます。 



卵ケース 

♦卵ケースを裏返しにすると、小物ポケツトとし 
ても使えます。 



卵ケース 


冷 

蔵 

室 


A ミち意 


ポケットにす安定で倒れやずいビン類や宙類を立てて入れない 

落下して、けがの原因になります。 


■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない 

扉の開閉でポケツトがはずれたり、ボトル類が落下して、けがの原因になります。 


棚は決められた位置が外では使用しない 

棚のストツパーがきかず、棚や食品が落下しやすくなります。 


お願い 


• うすいん棚•高ごかわるん棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っているランプカバーに 
強く突き当てないでくだごい。ランプカバーが割れることがあります。 

• 冷気吹き出し□付近は温度が低くなるので、水分の多い食品やち飲料は置かないでくだごい。凍結した 
り破損する恐れがあります。 

• うるおいチルドルームの前にはものを置かないでくだごい。チルドケースとジャンボダブルポケット 
の間にはごまれて、半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。 

参うるおいチルドルームに保ちする食品の量や種類(水分の多い食品等）によってはケース内に結露•凍結す 
る場合があります。気になるときは乾いた巧でふさ取ってくだごい。また、食品の凍結を防ざたい場合にはを 
蔵室温度調節ダイヤルを"弱"に設定して頂くか、あるいは食品を;令爵室に移し替えて保ちしてくだごい。 

• うるおしげルドルームの温度を下げたい場合は、を蔵き温度調節ダイヤルを"強"にしてくだごい。 

♦肉 • 魚を保をするときは、冷蔵室温度調節ダイヤルを"強"にした上で、チルドケースに保巧してくだごい。 

• 冷蔵庫温度センサの近くに高温の食品を置くと冷蔵室全体の温度が低くなり、食品が凍結する場合があります。 
センサの近くでは、なるべくすき間をあけて食品を置いてくだごい。 


ジャンボダブルポケツ 


ポケット（中段) 


ポケット让段) 


■鷄 i 塵で たつ'淵又納できる 


ご唐方法 


ED 





































































































•スライド小物ケースをはずして使わないでください。野菜室の温度 
が低くなることがあります。 

•スライドル物ケースには1 .5 kg し乂上のものを入れないでください。 
ケースが変形したり、割れたりすることがあります。 


野菜ケース 


•野菜ケースには 9.5 kg し乂上のも 
のを入れないでください。ケー 
スが変形したり、割れたりする 
ことがあります。 

•野菜ケースに食品を入れるとさ 
は、スライドル物ケースの下面 
より上に食品が出ないようにし 
てくださし\。食品やスライドル 
物ケースを破損することがあり 
ます。 


(前側) 


n 野菜ケ-ス 



A ミち意 


言口 

■ 野菜室の扉を閉めるときは上面 


■ 野菜室扉を引き出した状態で扉に乗つ 

を持たない 


たりぶらさがつたりしない 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで 


冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけ力巧するこ 

けがをすることがあります。 


t と力《あります。 


お願い 

参野菜の量や種類によって、スライドル物ケースの底面や野菜室天井に結露することがあります。気になるときは乾 
いた布でふさ取ってください。 

• 水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。 

• 長ねぞ•にら•わけざなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保をしてください。 

• 野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。 

• 周囲温度が5でし乂下のとき、野菜ケース底面が凍結する場合は、冷ま室ダイヤルを"弱"にしてください。 




アイススつッ 



•アイススコップは所定の位置に倒して置 
いてくださし、。（に F 14ぺージ） 

立てて置くと、半ドアになったり、ケース 
や製氷機を破損することがあります。 

製氷皿 



刖 

側 


-貯水量検知 
レバー 


自動製氷機 


，時氷コーナ ー 


急速;令まコーナー 


を;ままドアスイツチ 

このシール材は性能を保証する 
為に貼付けてあります。 

取りはずさないでくだごい。 



ゾール材 I 


スライドケース 


♦スライドケース内には 4.5 ka 政上のものを入れない 

了''^ドさい 

ケースが変形したり、割れたりすることがあります。 


アイススコップ 


最大 P 、 テ氷目を線 


スライドケース 

^雨飼 


大きな食品や長期間目そ蔵ずる食品を入れまず。 

♦下段ケースには]] kg し乂上のものを 
入れないでください。ケースが変形 
したり、割れたりすることがあります。 

♦下段ケースの目安線より上に、食品が 
出ないようにしてくださし\。食品が 
スライドケースに当って、扉が確実 
に閉まらなくなりをえが悪くなりま 
す。また、食品やスライドケースを破 
損することがあります。 


刖 

側 



T 


下段ケース 
食品収納部の目を線 


お知らせ 

• 霜取り中は急速冷まのランプは点灯しますが、運転は行いません。霜取り終了後、自動的に運転を再開します。 
• 急速を凍時は庫内つァンの回転数を増しているため、運転音が大きめになります。 

ぶ み 

• 周囲温度が高い夏場などは、急速をまの効果が少なくなる場合があります。 



スライドケースに食品 
を入れる。 


►巧急速をまボタンを 
£ nto 







ランプ点灯 


「急速冷凍」中は;令凍室を優先して;令却しますので、:令蔵室の温度が上がり 
やす< なります。 

扉の開閉をなるベ<少な<することをおすすめします。 

「急速を凍」終了後の60分間は、再度急速;令まボタンを巧してもランプは 
点なしますが、運転は行いません。60分経過後、運転を開始します。 

薄肉等のを品を入れるときには、ラップをしてくだ立い。密着する場合が 
あります。 


あとは待つだけ！ 

(約2時間で「急速をま」運転を自動終了） 



4 


ランプ消な 

途中で止めるときは 

もう一度急速をまボタンを巧ず。 






ランプ消な 


冷 

凍 

室 


急透ちま 


mm 


急透ち凍 


ご唐方法 


旧 
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■給水タンクに水を入れ、セツトするだけで氷ができまず。一定量の氷がたまると、 
自動的に止まりまず。 


氷のつくりかた 


使いはじめや1過間な上使ゎなかった場合、 
においやほこりが付いていることがあります 
ので、給水経路や製氷皿のおテうじを実施し 
てくだごい。 （(1 了 15 ぺージ） 

給水タンクを取り出しまず。 

給水タンクは、はずれ防止のため少し固め 
に耳又り付けています。はずしにくい時は少 
し制、して手前に引いてください。 

給水カバーを開け、水を入れます。 

「満水線」まで水を入れてください。 
満水線な上に水を入れると、ふたの 
同りから水が漏れます。 

開 


⑩ 

© 



給水 
カバー 


ふた 
満水線 
給水線 


お願い 

• 水道水をテのままご使用ください。井戸水 
やを水器などで塩素分などを取り除いた水 
やミネラルウォーター、一度沸騰ごせた水 
をご使用の場合は、雑菌が繁殖しやすくな 
るため、こまめ I こお手入れをしてください。 
(おそラじは じ 方 16 ページ） 

♦ ミネフルウォーターをお使いの場合は硬度 
] OOmg/L な下のものをお使いください。 

© 給水タンクの本体を持ち、静か 
に運びまず。 

• タンクの底に手を 
テえて、水平に運 
んでくださし、。 


© 



給水タンクを「タンクセツト位置」 
の奥まで確実に巧し込みまず。 

• 給水タンクの押し込みが不十分の 
場合は、給水されず製氷できません。 


© 



タンクセット位置 

給水タンクの水が「給水線」までな 
くなつたら水を補給します。 



1 

-去- 

1 



貯氷コーナー 


y り 



スコップ 1 

た/1 






A 警告 


■ 自動製氷機の機械部には手を 
触れない 

♦製氷皿が回転したとき、けがをする 
ことがあります。 


氷の保巧について 


• 氷の量は自動製氷機の貯氷量検知レバー（通常は見えません）が 
自動的に検知します。氷が一定量になると製氷を自動停止し、 
少なくなると製氷を再開します。 

• 最大貯氷目を線は、氷をたいらにならして製氷したとさの貯氷量 
の目安線です。氷が部分的にたまると、早期に検知レノ く一 が氷に 
当たり、貯氷量が少ない状態で製氷が停止することがあります。 
• 氷の量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイススコップ 
は所定位置に倒して置いてください。 

• 貯氷コーナーには;令凍食品などを入れないでください。 

製氷を停止することがあります。 




貝宁氷 コーナー 製氷皿 

‘スて1：7 



偏側） _ _ _ 

アイススコップ /最大目宁氷目安線 
貝宁氷量検知レバー 


正しい 

使い方 



アイススコップ 


製氷時間と製氷能力について 

♦製氷時間は、]回約] 50分かかります。氷の量は約70個、氷をならす 
と約] 20個収納でさます。调囲温度30で、扉開閉なしのとき） 

1回の製氷で、] 0個の氷ができます。 

参次のようなとさには、製氷時間が長くなります。 

• 冷蔵庫の使いはじめは、庫内が十分;令えてから給水•製氷の動作に 
入りますので、約6~8時間かかります。夏場など周囲温度の高いと 
さには、24時間 L 乂上かかることがあります。 

• 屏開閉が多いとさや、多量の食品を一度に入れたとき。 

• 冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあったとき。 
• 「製氷停止」から「自動製氷」に切り替えたとさ。 

貝宁氷コーナーの氷が一定量になると自動的に製氷を停止しますが、 
製氷機は氷の量を確認する為に一定の時間間隔で動作します。 


お願い • 給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水 J 表示側を手前にして取り付けて < ださい。 

• 給水タンクには、 7 j < な外は絶対に入れないでください。 

〔ジュース-お湯などは故障や変形の原因になります（耐熱温度日〇で)〕 

参お氷コーナーに水を入れて氷をつくらないでください。ケースが割れることがあります。 

• 周旧温度が 5’ C な下の場合、給水タンクの水が凍ることがあります。このようなときは、氷を取り除いて水を入れ 
なおし、;令蔵室の温度調節を「弱」にしてくだ立い。（じす 9 ぺージ） 

• :令ま室扉を強く開閉したときには、氷が容器の奥に落ちることがありますので、ゆっくりと開閉してください。 


ほいはじめや1週間は上ほわなかったとさは、興ホ皿や給水巧のにおいやほこりをおそラじしてください。 

/ をま室の貯氷コー 、ク給水タンクに水を 、夕冷凍室の扉 

ナーを空にする。 . * 么 人れ、所定の位置 . ^ a を閉める。 

にセツトする。 



操作パネルの製氷お 
そうじボタンを、 

"レ。一り，ピーッピ——り/…'， 

と鳴るまで"約5 
秒"押しつづける。 



王 I. 2 . 3 . 4 . 5 # 勺が 


ピーッピーッピーッ’ 


「おそうじ」を斤う間、ランプは点なし続 
け、連続的にアラームは噴り続けます。 


C 約3分後、ランプが消 
灯し、アラームが鳴り 
終わって「おそうじ」 
完了。 


貯氷コーナーに 
たまった氷や水' 
を取り除く。 


乾いたタオルでお氷 
コーナーをかさ、兀 
の位置に戻す。 


お願い 

•了う -ムが鳴り終わるまで、:令蔵室扉と:令東室扉を閉めたままお待ちく ださい。 (扉を途中で開けないでくだ立い。） 
參貯氷コーナーにたまった氷や水を、「スライドケース」をはずして捨てるときには水こぼれにご注意くだ立い。 
(「スライドケース」のはずしかた■取り付けかたは（にす 19 ぺージ）を参照ください。） 


旧 


姻急速製氷 


急いで氷をつくりたいときに C 



給水タンクに十分水が入って•••1 
いることを確認ずる。 


>急速をまボタンを巧ず 。I 



急をちま 




雜 


ランプ点な 


夕 


あとは待つだけ！ 

(約2時間で r 急を製氷 J 運転を自動終了） 


急逐織 



>「急ま製氷」運転中の製氷時間は ] 回約90分、 （ 10個）です。 

個旧温度30°仁、扉開閉なしのとき） 

>「急ま製氷」中は;令凍室を優先して;令却しますので、:令蔵室の温度が上がりやす< 
なります。扉の開閉をなるベ<少なくすることをおすすゆします。 

>次のようなときはランプは点なしますが「急速製氷」運転は斤いません。 

-自動製氷の設定が「停止」「製氷おそうじ」中、または「停山から「運転に切り替えた直後。 
-「急ま;令凍」または「急速製氷」終了後から60分間。 

-給水タンクに水がないときや、貞宁氷コーナーの氷がいつぱいのとき。 


ランプ消灯 

. if 途中で止めるときは 
4もう_度急速をまボタンを巧す。 


急透淵 






ランプ消灯 


自動製氷機の設を切り替え 


巧蔵ま巧の操作パネルの强ホボタンで、自動强ホ機の設まを切り替えられます。 

• 製氷ボタンを巧すごと、操作音が鳴り「ランプ点な(製氷運転)」♦+「ランプ消な(製氷停止)」が切り替わります。 

自動製氷機で氷をつくるときは 


興ホ運巧（ランプ点な） 


給水タンクに水を入れ、セツトずるだけで、貯水コーナーに氷ができます。 
一定量の氷がおまると、自動的に止まります。 

• 「製氷運転」中はランプが点なします。 

• お買い上げ時は「製氷運転」に設定されています。 

冬期など長期間氷がいらないとさは 


(製氷運転）（製氷停止) 


点灯- 


興ホ停止（ランプ消な） 


製氷を停止しまず。タンクをよく洗い、乾かして所定の位置に房してください。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復掃した後は「製氷運転」の状態に戻りまず。 

• 「製氷停止」から「製氷運転」に切り替えた直後は、給水パイプ凍結防止ヒーターの予熱運転を行うため、 
製氷時間が長くなりまず。 


運転 
おそう帅 


消灯 




運転 
おそうじ中 


製氷おそうじ機能の巧いかた 


ご使用方法 


自動製氷機の使いかた 


かたづけ 


おそラじ 



































































































































































のお手娜 


「めめり j や「水アカ J の発生を防ぐため、給水タンクを部は を胃胃 

必ず週1回水洗いをしてくださし、。 

• 長期間氷をつくらないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥ごせて;令蔵室の 
所定の場所に戻してください。特にミ争水つ ィ ルターはよく乾かしてください。 

自動製氷機の設定を「製氷停止」じすることをおすすめします。（にす 15 ページ） 

• 自動製氷機の設定を「製氷停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音 
がしますが、異常ではありません。 


図のようにふたの前方中央部を巧しながら、持ち上げるようにして手前側の 
ツメをはずしてくだごい。 （ m でふたを開けないで < だごい。） 

ふたを閉めるときは、奥のツメ （2 ケ巧）が給水タンクにひっかかつている 


のを確認して、矢印の方向に閉めてください。 

ふた 



ふた 




ケースを矢印の方向 
に回し、ふたからは 
ずす。 


2ろ 


ふた 


ケース 



ミ争水つィルター 

スの 下側を指で 
さえながら、ミ争水 
イルターのつまみ 
を指で引っ張っては 
ずす。 

つまみ 



夕柔 

ぶ水 


らかいスポンジで 
洗いする。 




•台所用中性洗剤 • 漂白剤 
などは使用しない。 
•破れやすし 'ので棒など 
ではつつかない。 


給水線 ' 


浄水フイルターの交換 

• 古くなったら交換してくだ立い。 

(約3〜4年が目安です） 

• 交換巧ミ争水フイルターのごミ主文 
部品番号： RJK -30 をご指定のうえ、お買 
い上げの販売店でお買いホめください。 


こんなときには（自動製氷機) 


こんなとき 

お調べください 

製氷しない 
氷の量が少ない 

参給水タンクに水が入っていますか？ 

参給水タンクが奥まで正しく入っていますか？ 

参給水タンクの水が凍っていませんか？ 

凍っている場合、ホ蔵室温度調節を「弱」にしてください。 

参ミ争水フイルターが古くなっていませんか？ 

参アイススコップは正しい位置にありますか？ 

参アイスケースに食品など氷な外のものを入れていませんか？ 

参自動製氷機を「製氷停止」にしていませんか？ 

♦停電はありませんでしたか？ 

参使いはじめなどを凍室が十分;をえていないときは、氷ができるまでに約6〜8時間、夏場は24時間 
くらいかかることがあります。 

♦扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか？ 

♦食品や袋がはさまり、半ドアになっていませんか？ 

氷がかくなる 
小さくなる 
つながつている 
突起ができる 

参長期間、貯氷したままになっていませんか？ 

参扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか？ 

•給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、ルさくできる 
ことがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイスス〕ップで離してください。 /一 

♦停電になったことがありませんか？ お;;^^^/^突起 

参巧一な氷をつくるために、製氷皿には水路を設けています。この水路が氷の端に突起として残ります。 

氷がにおう 

参給水タンクがミちれてし化り、水が古くなっていませんか？ 

参ミ争水フイルターをはずしていませんか？ 

参ミ争水フイルターが巧れていたり、古くなっていませんか？ 

♦お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していませんか？ 

参においの強いさ品をラップしないで入れていませんか？ 

氷に白いにごり 
がある 

♦もともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気ミ包が、氷の中に閉じこめられた為です。 

参ミネラルウオーターや井戸水で製氷していませんか？ 

ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物（カルシウム結晶）ができることがあります。 

害はありません。 


■ 冷蔵庫の底面に 
手を入れない 

冷蔵庫の底面には 
鉄板があり、けが 
の原因になります。 


>もしご不審な点がありまし 
たら、すぐ I こお買い上げの 
販売店 I こご連絡ください。 


■お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くまためれた手で抜ち差ししない 

感電することがあります。 

■ 電源プラグの巧及び巧の取り付け面にほこりが付着してしぶ場合はよくふき取る 

ほこりで電気がシヨートしやすくなり、火災の原因になります。 

■ 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用 
しない 

感電•シヨート•発火の原因になります。 

■ 水をかけない 

電気部品の絶縁が悪くなり、感電-火災の原因になります。 


ご注意 ドア、塗装面やプラスチックを傷めたり、変色させたりする場合があります。 

参次のものは使わないでください。 

-アルカ I 」性、弱アルカ I 」性の台所用洗剤、磨き粉、粉石けん、石油、熱湯、たわし、酸、ベンジン、シンナー、 
アルコール、漂白剤など（洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」の欄をご確認ください。） 
♦食用油、かんきつ類の果汁、食品の汁が付いたとさは、必ずふさ取ってください。 

♦化学ぞうきんをご使用の際には、その注意書きに従つてください。 


お 

手 

入 

れ 

の 

し 

か 

た 

EB 


お手入れのポイント 



この断熱材やシールがは 
自動製氷を斤うために 
必要な部品です。販売店 
または修理業者な外は手 
を軸れないでください。 


⑩傷の付さやすし\ホでは保護用の板などを 
敷いてから、冷蔵庫を静かに手前に引さ 
出してください。 

@背面-壁•ホのミちれをふいてください。 
♦背面はほこりがたまったり、空気の 
対流により細かいほこりが付着して 
黒くミちれやすいところです。 


はずして、水洗いして 
ください。 




A ミち意 


巧れやすいところです。 
下側もよくふいてくだ 
さし、。 



巧れや汁がたまったら、 
ふさ取ってください。 



給 

水 

夕 

ン 

ク 

の 

お 

手 

入 

れ 


A 警告 


mmmnm 


■月に1回はお手入れを。 


お手入れのしかた 


© 


電源プラグを必ず抜き、点検をします。 

① 電源コードに傷がありませんか？ 

② 電源プラグが熱くなっていませんか？ 

© やわらかい巧にめるま湯か薄めた中性洗剤を合ませ 
てふいてくだ立い。中性洗剤でふいた後は、水ぶきし 
てください。 

參本体や庫巧に水をかけないでくだ立い。 

© お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し 
込んで < だ立い。 

•不審な点がありましたら、ずぐにお買上げの販売店へご連絡ください。 


電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも 
10分間は圧縮機の運転をしません。 


ただし庫巧が;令えていない 
場合は、約] 0秒で運転を 
開始しまず。 


\ I / / 

回/ 


•ドアポケット•ケースなど 


汁受け 


ホコリを取るところ许1回程度) 


ドア八ツキンク 


お手入れ 























































































































取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行しほず。 

冷蔵室の部品の取りはずし•取り付けの際は扉を90度が上開いてくださし、。 


うずいん棚(上段)/高さかわるん棚冲段) 


左もの奥を引っ掛けてありますので、奥を少し 
持ち上げ、手前に引き出します。 

取り付けるときは、奥面に当たるまで巧し込ん 
でくださし、。 



ポケット（上段•中段) 


ポケツトの取り付けは固くしてありますので、 
左ちの底面を軽く突き上げながら、ゆっくり 
巧し上げてください。 


ソ 


J 

化 

ツ ' 

1 

(‘1 


in 



••••• 


チルドケース 


ヶースをいっぱいに引き出します。手前を少し 
持ち上げ、さらに引さ出します。 


ジャンボダブルポケッ 



ポケットの取り付けは固くしてありますので、 
左ちの底面を軽く突さ上げながら、ゆっくり 
巧し上げてください。 




野菜ケース-スライドル物ケース 


〇 


扉を開け、図のように 
スライドル物ケース 
を引さ出します。 


◎ 





扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり 
と引さ出し、扉を傾けます。 


枠 


© 




側 



野菜ケースを手前に持ち上げ 
ます。取り付けの際は、ケー 
ス左ち奥側の突起を扉枠の巧 
巧に入れ、ケースふちを枠の 
上に乗せるようにセットして 
くだごい。 

突起. 


※扉をはずした時は、 
枠を下から取り付け 
てくだ立い。 


スライドル物ケース 



庙も視お 


下段ケース•スライドケース 


砂 


扉を開け、図のよう 
にスライドケースを 
引さ出します。 


◎ 


扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり 
と引さ出し、扉を床に着けます。 


© 




下段ケースを図のように持ち 
上げます。取り付けの際は、 
ケース左ち前側の突起を扉枠 
の角巧に入れ、ケースふちで 
枠を抱え込むようにセットし 
てください。 


※扉をはずした時は、 
梓を上から取り付け 
てくだ立い。 


スライドケース 



店も燕な 


部品のはずしかた•取り付けかた 


お手入れ 


の 


の 


































































































































飄飄が能ろごぶだなでは- 


冷沫室の性能 


このを蔵庫のをま室の性能は(フオースター)です。 

冷ま室の性能は、日本工業規格のに C 9607) に定められた方法で 
試験したときの、をま負荷温度（食品温度）によって表示しています。 


■ J にの試験方法は次の通りです。 


• 冷蔵室の温度が0でし乂下とならない範囲で、最もほい温度になる 
よう温度調節をして、試験を行います。 （ じ 了 9 ぺージ） 

• 冷話庫の設置場所の温度は、] 5〜30での範囲を基準として 
います。 

♦をま室定格内容積1 00 L 当り 4.5 kg し乂上の食品を24時間し乂 
内で一] 8でし乂下に凍結でさる性能のをま室を、つォースター 
室としています。 


記 号 

K 4***] フォースター 

冷凍負荷温度 
(食 nn /皿 &.) 

一] 8てな下 

市販;令凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3力月 


■ 市販;令凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品のお蔵期間は、食品の種類 • 店頭で 

の貯蔵状態 • 冷蔵庫の使用条件などによって 

異なりますので、一応の目安としてご覧くだ 

さい。 


こんなとさには… 


塗装面に傷が付いたとさは 


放っておくと、さびや塗装のハガレなどが発生しますので、早めに処置してくださし、。 
【簡単な処置方法】 X さびは紙やすりなどで落としてから 
〇小さな傷は、テープを貼る。 

〇大きな傷は、防水性の壁紙を貼る。 


停電したとさは 


扉の開閉を減らし、新たな食品の保をはさけてください。 


長期間使わないとさは 


電源プラグを抜いてから庫内や自動製氷機のおそうじをし、2~3曰間扉を開けて乾燥ごせてください。 

(( CFIS , 16,17 ぺージ） 

参特に給水タンク内のミ争水つィルターは、よく乾燥させてください。 


霜取りは 


冷却器についた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

霜取り操作は不要です。 

♦ J に（日本工業規格）では、霜取り中および霜取り終了後の;令ま負荷温度（食品温度）の上昇が5でし乂下と 
規定ごれています。 

V_ ) 
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音がうるさいとき 

参床がしっかりしていますか？ 

•設置が悪く、がたついていませんか？ 
♦背面が壁などに当たっていませんか？ 
♦冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて 
音を出していませんか？ 



外側に露が付く庫内に霜、氷、露が付く 

♦周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 
扉に露が付くことがあります。また、扉の開閉 
回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき 
に、庫内（特に野菜ケース内） 

に露など付くことがあります。 

乾いた布でふき取ってください。 

乂 ドア内側の巧は冷蔵庫の製造 
工程にて断熱材を充填する 
際に内部の空気を逃がすための 
パです。 

扉を閉めた直後、ずぐに扉を開けようと 
ずると、扉力《重く感じる 

♦庫内に入った空気が急に冷やされて、 

庫内の圧力が一時的に庫外よりほく 
なるためです。 




扉を開けたとき、モーター音がずる 

♦冷却運転時に庫内を却用つアンが回転している 
ためです。 

扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く 

♦扉を閉める際の、中の風圧を逃がす 
ためです。 



冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる 

参露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているた 
めで、食品の目宁蔵には影響ありません。特に夏場は、 
熱く感じることがあります。 放熱バイプ 


X 背面の巧は、冷蔵庫の製造工程 
にて断熱材を充填する際に内部 
の空気を逃がすための巧です。 





よく冷えないとき 

♦温度調節を"弱"にしていませんか？ 
♦直射日光が当たったり、おくにガスレンジなどが 
ありませんか？ 

参熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていま 
せんか？ 

参食品を詰めすざていませんか？ 

♦周囲の風通しはよいですか？ 

参扉が食品に当たって半開きになっていませんか？ 
♦設置後、十分に時間がたっていますか？ 

(夏場などをえるまでに24時間かかることがあり 
ます。） 

参夏場の特に暑い時期ではありませんか？（外気温 
が特に高いときには、を却力がほ下し、アイスク 
1」ームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度 
が高くなったりすることがあります。） 


冷蔵室、野菜室で食品が凍結ずるとき 

♦温度調節を"強"にしていませんか？ 

参周囲の温度が日でな下になつていませんか？ 
♦水分の多い食品を、を蔵室棚の奥に入れていません 
か？ 


庫内のにおいが気になるとき 

参においの強い食品を、ラツプをしないで入れてい 
ませんか？ 


床面や庫内に水がたまるとき 

参扉が食品に当たつて半開きになっていませんか？ 


全く冷えないとき 

参電源プラグが抜けていませんか？ 

♦ヒューズ や ブレーカーが 切れていません か？ 
参停雷ではありません か？ 


とさどさ運転音が大さくなる 


水の流れるような音（チヨ□チヨ □) 
衝突ずるような音（コッコツ） 

沸騰ずるよ5な音(ポコポコ） 

肉を焼くような音（ジュー） 


何か引つかかるような音(コッコツコツ) 
うなるような音(ブーン） 


ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ 


きしむような音（ピシツ） 


扉を閉めた直後の（シュッ）としけ音 


•設置後、庫内が冷えるまでは大きな力で運転ず 
るので、音が大きくなります。 

• この;令蔵庫はインバータ制御圧縮機を搭載して 
いまず。扉開閉が多いときや周囲の'温度が高い 
とき、また霜取り後は高速運転に切り替わるの 
で、音が大きくなります。 


• 冷却のための液（冷媒）が流れる音や、除霜時の 
水の流れる音、蒸発ずる音です。圧縮機の停止中 
にも聞こえることがあります。 


•庫内の温度を制御するモーター等の運転音でず。 


• 自動製氷機力;‘離氷や給水をずる音です。給水夕 
ンクが空のとさにち運乾をしています。 


• 温度を化によりプラスチツク部品がきしむ音でず。 


•庫内に入った空気が急に;令やされて、圧力が一 
時的に低くなるためじ出る音です。 


■な上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アつ夕ーサービスについては、（にす 23 ぺージ）をご覧ください。 


これは故障ではありません 


次のことをお調べください 


お困の I ⑩竖黄は 


このような音は巧障ではありません 


冷凍室の性能/こんなときには 


お困りのとさは 


ごを意と点検 



































































































































移動•運搬のまえに 


/庫内の食品を取り出ず。 

0 自動製氷機の水を抜く。 

£ 庙参照） 


〇 給水タンクの水をずて、 
が空にずる。 

M 電源プラグを抜き、 
アース線をはずす。 

C 調節脚を上げる。 

が （ に r 6 ページ） 


自動製氷機の水抜さ 

■ 自動製氷機の製氷皿 
に歹丟っている氷や水 
を取り除きまず。 

、 

給水タンクを 

^はずし、冷ま室 一__ 

の扉を閉める。 

巧 操作パネルの製氷お- 

^ "ピーッピーッピー、心 

"約5秒"巧しつづけ 

「おそうじ」 を 行う 
間、 ランプは 点灯 
し続け、連続的に 
アラームは 鳴り続 
けまず。 

巧じ 

...” と 

を)。 

火 

ぉ《ろた中 

ボタンを 
二鳴るまで 

雜 

P 

約3分後にランプが消 
^灯し、アラームが止 
まったら貯氷コ_ナ_ 
にたまった氷や水を取 
り除く。 

(5) 乾いたタオルで貯氷 
^コーナーをふき、元の 
位置に戻す。 

J 


■ :令蔵庫を移動•運搬ずるとさは、通路に防護 
シートなどを敷いてから行ってください。 


A 注意 


冷蔵庫背面下部の蒸発皿及び給水タンク内に水が 
残っていると、移動-運搬時に水が床面にこぼれる 
ことがあります。 

大きめの古布などを置き、冷蔵庫を後方に倒して、 
水巧きをしてください。 



V 


ノ 


移動•運搬のとき 



>扉が開かないように、テープでしっかり固定してください。 

•2 人(上で運搬してください。 

•イラストのように扉を上にして運搬してください。 

•引さ出し式扉の取っ手を、運搬時に使わないでくださし\。破損の原因に 
なります。 

♦車などで運搬の際は、横積みをしないでください。圧縮機の故障の原因 
になります。 

•取っ手（手かけ部）をクレーン等で吊らないでください。落下する恐れ 
があります。 

•冷蔵庫底面のシール材は、放熱効率を上げるための部品ですので、取ら 
ないでください。 


A 警告 


■ 背面-側面などをぶつけたり傷付けたりしない 

壁内の配管からを媒が漏れ出すと、火災-爆発の原因となります。 
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偏蹲顯巧坦:で^細!ご渥窓 □ 


保証書(別添) 


保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償等、商品修理(外の責はご容赦ください。 

保証期間 


お買い上げの曰から 1 年間でず。 （ただし、を凍サイクル • 庫巧を却韶巧ファンおよびファンモーターは、5年間です。） 
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


冷話庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 9 年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居されるときは 


ご転居により、お買し'上げの販売店の アフターサービスを 受 
けられなくなる場合は、前もつて販売店にご相談ください。 
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介ごせていたださます。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 01 20-31 21 -68 にお問い合 
わせください。 


修理を依頼されるときは（出張修理） 


21ページにしたがって調べていただき、なお異甫が 
あるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上 
げの販売店にご連絡<ださい。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アつ夕ーサービスをお申しつけいただくとさは、下の 
ことをお知らせください。 


品 名 

日立をまを蔵庫 

型 式 

R - S 27 CMV 

/冷蔵室ドア内側の銘板に記載ごれ、 
、ている型式をお知らせくだごい。 ノ 

お買い上げ曰 


故障の状況 

できるだけ詳しく 

ご住所 

付近の目印等もお巧らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた 
たさます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

■ 修理料金のし<み 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


圓 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 
器などの設備費、一般管理費などが含まれます。 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などをさむ場合もあります。 


X 型式は保証書にも記載されています。 


圓 


商品のある場所へ技術者をミホ遣する場合の費巧で 
す。別途、駐車料金をいただく場合があります。 


お客様ご相談窓口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居ごれたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 01 20-31 21 -68 
FAX 01 20-31 21-87 

(受付時間）9 : 00〜19 : 00 (365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相誠ま 
お客様ホ目談センターへ 

TEL 01 20-31 21-11 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）9:00〜 17:30( 月〜±) • 9:00〜17:00旧•祝日) 
年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 
• お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）ごせていただく 
ことがあります。 

• ご巧談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付ごせてし^ただくことがあリます。 


移動•運搬のしかた • 保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓 □ 


ごを意と点検 


23 


















































































